कृत्रिमसूरज केतापको 0 करोड़डिग्री पहुंचाया 


सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया के 
वैज्ञानिकों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया 
है। उन्होंने अपने कृत्रिम सूर्य के 
तापमान को 40 करोड़ डिग्री 
सेल्सियस तक ले जाने में सफलता 
पाई है। 

रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूक्लियर 
फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के दौरान 
वैज्ञानिक इस तापमान को 400 
सेकंड तक बरकरार रख पाए। इससे 
पहले का विश्व रिकॉर्ड सिर्फ 48 
सेकंड तक का था। वैज्ञानिकों ने 
प्रयोगशाला के भीतर सूर्य के कोर से 
सात गुना ज्यादा गर्म तापमान पैदा 


हब तापमानको 400 
सेकंडतक बरकरार 
रखरिकॉर्ड बनाया 

हब दक्षिण कोरिया के 
वैज्ञानिकों ने विश्व 
रिकॉर्ड बनाया 


किया। यह भविष्य की ऊर्जा 
तकनीकों के लिए बड़ी कामयाबी 
मानी जा रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन 
वह प्रक्रिया होती है, जिससे सूर्य के 
भीतर ऊर्जा पैदा होती है। 

इसमें दो परमाणुओं को एक साथ 


लाया जाता है, जिससे भारी मात्रा में 
ऊर्जा बाहर निकलती है। वैज्ञानिकों 
को उम्मीद है कि न्यूक्लियर फ्यूजन 
से स्वच्छ ऊर्जा हासिल की जा 
सकती है। इस प्रक्रिया से जलवायु 
परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कार्बन 
प्रदूषण नहीं निकलता। 

हालांकि, पृथ्वी पर न्यूक्लियर 
फ्यूजन की प्रक्रिया में अभी काफी 
मुश्किलें आएंगी। कोरियन इंस्टीट्यूट 
ऑफ फ्यूजन टेक्नोलॉजी में मौजूद 
केस्टार रिसर्च सेंटर में यह प्रयोग 
हुआ। केस्‍्टार फ्यूजन रिसर्च 
डिवाइस का नाम है। 


